Митеёгоѕ д'ехегсісез : \агіаїіопѕ а!ёаїоігеѕ 
Асі п°2 р°342 
Ех п°37 р°355 
Ех п°27 р°354 
Ех п°38 р°355 
Ех п°50 р°356 
Ех п°%52 р°357 
Ех п933 ро355 
Ех п°43 р°356 
Ех п°44 р°356 
Ех п°41 р°356 
Ех п°48 р°356 
Ех п°49 р°356 
Ех п°53 р°357 
Ех п°56 р°357 
Ех п°68 р°360 
Ех п°69 р°360 
Ех п"79 р°362 
Ех п?70 р°360 
Ех п°80 р°362 
Ех п?81 р°363 


